108
I. Die Gase.
23. Zustandsanderung bei glefehbleibender Temperatur. (Isotherm ische Zustandsanderung.)
Bei unveranderlicher Temperatur stehen Druck und Volumen im reziproken Verhaltnis
Es ist
oder
Die Druckvolumenkurve ist also eine gleichseitige Hyperbel.
Sind Druck und Volumen in eineni Anfangszustand durch Punkt A (Fig. 30) gegeben, so kann leicht der Endpunkt_B5 der einer Raum-zunahme von v1 auf v2 entspricht, gefunden warden.
Ziehe durch A eine Horizon-tale und eine Vertikale und durch 0 den Strahl OJ5". Durch den Punkt A", wo dieser die Vertikale durch A trifft, ziehe eine Horizontale, die sich mit der n Vertikalen durch B" in B trifft. Dies ist der gesuchte Endpunkt.
Beweis: Es verhalt sich
oder
wie es verlangt ist.
Hieraus f olgt die bekannte, vielbeniitzte Konstruktion, Fig. 3 1 f iir Expansion, Fig. 32 fur Kompression von A aus.
Re gel: Ziehe durch A eine Horizontale und Vertikale. Von 0 aus ziehe beliebige Strahlen und durch ihre Schnittpunkte mit jenen wieder Horizontale und Vertikale. Diese treffen sich in Punkten der Hyperbel.
Isothermen fur verscliiedene Temperaturen. Einer bcstimmten Hyperbel im p, v-Diagramm entspricht eine bestimmte Temperatur, die aus der Zustandsgleichung pv = RT f olgt,
T — 5 v
" R '
Den hoher liegenden Hyperbeln (hohercr Druck bei gleichem Volumen) entsprechen h oh ere, den tiefer liegenden niedrigere Temperaturen.ermitteln. ob —-!-&-•  nositiven oder n
